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Władysław Peszyński, 


ces. król. porucznik w korpusie inżynierów, 
umarł po krótkiej a ciężkiej słabości w 25. roku zycia swego dnia 21. Października. 


Obrzęd pogrzebowy odbędzie się w Niedzielę dnia 23. Października r. b. o godzinie 3% po południu 
z głównego szpitalu na cmentarz łyczakowski, na który to obrzęd krewni w nieobecności rodziców wszy- 
stkich przyjaciół i znajomych zapraszają. 


Lwow. dnia 22. Października 1859. 


Z drukarni E, Winiarza we Lwowie. 


